Le ihciidickind ak atlas tale Sia wad Mi wis 
2. Sir dtrip, warmup apron, rumeup pats, yerk exes and taxiway 


peiaiithaas eiskee eae ae Sat aes oe 
extmeion, eunerete aid-uection awl concrete tromsition 
a ee eee 


Seaiicant is ils Gants imap memcasta aie 
apr, parkin: pede, run-up pale and teciwey extension. 


ds. Tastes). water: tock oe 42 
i pep (42 wequized) 


WORE: £65,000) hes been authorise’ for well, pipe, 
power ak pep. 022,000 only hes been apent 
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1. seehitest ~« Engineer ~ cuevay 


pile eal aa ras 
So Sond ena Securiig fease - fuel storage 
& Stent theee hangers 


ee 646 00D 
aa comditioner 10T Gh5G $000 
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Grc-oghé-o 
Ree. © 


25X1A 


12. Blectroaios Puciiity (Comm) 

GOO wg. ft. Gh15.00 

6,000 aq. ft. $20.00 (Special Squtpment) 
th. Fire Station 

For Fire Truck, Aubulance and quarters for five 
15. additional Storage Facility 

— = ft. fae $40,000 


21,500 
wh ER 


iT?. Searention Fosdiities 


Goverment Turnidhet 40 % 200 Quemset (Theatre) 
@G12.05 eq. ft. 


28. sowe Central txver 
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Bae. i 
bia of 
Estinate for Fy 1960 (Total work items } throug. 5) 25X1A 


Alternete 1 ~ Rehabilitate Sxieting amy 
Altarnste 2 ~ Construct mow comorete rummy 


Fix, wEe 


ae 
apt 


He 
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